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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मलग संकलम के रूप में . 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this Part in ordor that it may be filled as a 

separate compilation 


सदस्य 


सवस्य 


उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि : 
2. चैयरमैन-सह-प्रबन्ध निदशक , 
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड , 

बैगलोर । 
3. निदेशक , 

हैवी मशीन टूल प्लान्ट , 
हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, 

रांची । 
4. प्रेसीडेन्ट , 

इण्डियन मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्ग 
एसोसिएशन , 

मुम्बई । 
5 . प्रेजीडेन्ट , 

एसोसिएशन आफ स्माल टूल्स मन्युफैक्चरर्स , 
मुम्बई । 
6 . चैयरमैन , 

एनेमिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, 
मद्रास । 


सदस्य 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 ननम्बर, 1990 
का . प्रा . 835 ( प्र ) : - केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् 
( प्रक्रियात्मक ) नियम, 1952 के नियम 4 और 5 के साथ 
पठित उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1951 
( 1951 का 65 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , इस आदेश की तारीख से दो वर्ष की अवधि 
के लिए मशीन औजार विकास परिषद् का पुनर्गठन करती है 
और निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त परिसद् का सदस्य नियुक्त 
करती है तथा उम प्रयोजन के लिए भारत , सरकार के उद्योग 
मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
का . मा . 840 ( अ ) तारीख 25 सितम्बर, 1987 का निम्न 
लिग्नित रूप में संशोधन करती है, अर्थात् : - - 
1, श्री जे . एन , गोदरेज , 

चैयरमैन 
गोदरेज एण्ड बायसी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी , 

मुम्बई । 
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7 . श्री विक्रम किर्लोस्कर , 

सदस्य 18. अगर मलाहकार , 

सदस्य 
प्रबन्ध निदेशक , 

यांत्रिक इंजीनियरी, 
मैसर किर्लोहकर लिमिटेड , 

योजना आयोग , 
हरिहर । 

योजना भवन , 

नई दिल्ली । 
8 . श्री विनोद दोपी , 

सदस्य 19 . प्रतिनिधि , 

मदस्य 
प्रबन्ध निदेशक , 

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , 
प्रीमियर पाटोबोवाइन्स लिमिटेड , 

सम्बई । 
मुम्बई । 

20. सदस्य सचिव : 
9 . श्री प्रार , श्रीनिवासन , 

मस्त 

औद्योगिक मलाहकार ( औजार ) , सदस्य सचिव 
प्रबन्ध निदेशक , 

तकनीकी विकास महानिदेशालय , 
वाड़िया इण्डिया लिमिटेड 

नई दिल्ली । 
बैंगलोर । 

[ फा . सं . 22 ( 26 )/ 89 - ई . ई . 1 
10. श्री एस . जी . शिरगुकर , सदस्य 

एन . के . सभरवाल , संयुक्त सचिव 
प्रबन्ध निदेशक , 
ए सी ई डिजानर्स , 

MINISTRY OF INDUSTRY 
बैंगलोर । 

(Department of Industijal Development) 
उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि : 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 5th November , 1990 
11. महानिदेशक, पार्डिनेन्स कारखाना , 

सदस्य 
कलकत्ता । 

S . O . 835( E ). - In exercise of the powers 

conferred by section 6 of the Industries : ( Develop 
12. निवेशक , 

सदस्य 

ment and Regulation ) Act , 1951 ( 65 of 1951 ) , 
यांत्रिक इंजीनियरी, 

read with rules 4 and 5 of the Development 
रेल बोर्ड , 

Councils (Procedural) Rules , 1952 , the Central 
नई दिल्ली । 

Government hereby reconstitute the Development 

Council for Machine Tools for a period of two 
13. प्रेजीडेन्ट , 

सदस्य 

years with effect from the date of this Order and 
एसोसिएशन आफ इंडियन प्राटोमोबाइल 

appoints the following persons to be the members 
मैन्युफैक्चरर्स , 

of the said Council and for that purpose amends 

the Notification of the Government of India in 
मुम्बई । 

the Ministry of Industry ( Department of Indus 
14. प्रेजीडेन्ट , 

सदस्य 

trial Development ) No . S. O . 840 ( E ) dated the 
कनफैडरेशन आफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री , 

25th September , 1987, as follows , namely : - - 
नई दिल्ली । 

1 . Shri J. N . Godrej, 

Chairman 
16. अनुसंधान औरविकास संस्थाएं : 

Godrej and Boyce Manufacturing 

Company, 
निदेशक , 

सदस्य 

Bombay 
सेन्ट्रल मशीन टूल इंस्टीट्य ट, 
बैंगलोर । 

Manufacturer s representatives : 

2 . Chairman -cum -Managing Member 
सरकारी प्रतिनिधि : -- - 

Director , 
16. विकास आयुक्त , 

Hindustan Machine Tools 

Limited , 
लघु उद्योग, 

Bangalore 
औद्योगिक विकास विभाग , 
निर्माण भवन , 

3 . Director, 

Member 
नई दिल्ली । 

Heavy Machine Tool Plant, 

Heavy Engineering Corporation 
17. औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिनिधि , सदस्य 

Limited , 
नई दिल्ली । 

Ranchi 


सदस्य 


[ ort I 
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4 . President, 

Indian Machine Tools Manufac 
turers Association , 

Bombay 
5 . President, 

Association of Small Tools 
Manufacturers, 
Bombay 


6 . Chairman , 

Abrasive Manufacturers 
Association , 
Medras 


7 . Shri Vikram Kirloskar, 

Managing Direotor , 
Mysore Kirloskar Limited , 

Harihar 
8 . Shri Vinod Doshi, 

Managing Director, 
Premier Automobiles Limited , 
Bombay 
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Member 13 . President, 

Member 
Association of Indian Automobile 
Manufacturors , 

Bombay 
Member 14 . President 

Member 
Confederation of Engineering 
Industry , 

New Delhi 

Research and Development Institutes : 
Member 
15. Director, 

Member 
Central Machine Tool 
Institute , 

Bangalore 
Member 

Government Representatives 1 
16 . Development Commissioner , Member 

Small Scale Industries , 

Department of Industrial 
Member 

Developnient , 
Nirinan Bhavan , 

New Delhi 
17 . Representative of Department Member 

of Industrial Development , 
Member 

New Delhi 
18 . Additional Adviser , 

Member 
Mechanical Engineering , 

Planning Commission , 
Member 

Yojna Bhavan , 

New Delhi 
19. Representative, 

Member 
Industrial Development Bank 
of India , 

Bombay 
Member Member Secretary 

20 . Industrial Adviser ( Tools ), Member 
Directorate General of 

Secretary 
Technical Development, 
Member 

New Delhi 
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9 . Shri R . Srinivasan , 

Managing Direotor , 
Widia India Limited , 
Bangalore 


10 . Shri S .G . Shirgukar, 

Managing Director , 
ACE Designers, 

Bangalore 
User s representatives : 


11. Director General of Ordnance 

Factories , 
Calcutta 


12 . Director , 

Mechanical Engincering , 
Railway Board , 
New Delhi 
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